EDITORIAL 


Nesta edição 


In this edition 


Carlos Moreira Júnior 


+ eOftalmo 


Nesta edição da eOftalmo, trazemos a controvérsia da luz azul na geração 
da astenopia causada pelo computador. Em que pese a dificuldade que muitas 
pessoas têm com esse tipo de iluminação, não se pode esquecer que a luz azul 
ainda é estudada como um dos fatores que pode ser danoso às células da retina. 
Trabalhos têm sido desenvolvidos nesse sentido e veremos em futuro próximo 
resultados mais concretos. 


Ainda na mesma edição, trazemos três relatos de caso, sendo dois sobre 
motilidade ocular e um sobre as alterações oftalmológicas que ocorrem na 
policondrite. 


Aproveito a oportunidade para comunicar a todos os colegas que, cada vez 
mais, a revista eOftalmo está se tornando em um órgão de divulgação de relato 
de casos. Portanto, aproveitem, relatem seus casos e publiquem. Nós da eOftalmo 
agradecemos a sua colaboração. 


Atenciosamente, 


Carlos Moreira Júnior 
Editor-chefe 
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